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Integrierte Hybridschaltkreise 


Die Schichthybndtechnik ist in den letz¬ 
ten Jahren zu einem festen und aner¬ 
kannten Bestandteil der Mikroelektronik 
geworden. Es haben sich tür sie eigen 
ständige, rar monolithischen Technik 
obgogronrle Einsolrsrhwcrpunkle in der 
Anwciidungsinduslne herausgebildet. 

Diirinlilmschnllungen weiden im Kom¬ 
binat VEB Keramische Werke Hermsdorf 
seit 1968 serienmäßig hergestellt, die in 
allen Zweigen des elektronischen Ge 
rätebous mit Erfolg im Einsatz sind. 

Grundlage für dieses umfangreiche Eer- 
tigungsvolumcn sind hochproduktive Fer¬ 
tigungsausrüstungen besonders im er¬ 
sten Fertigungsabschnitt. In prozeß 
gesteuerten Rotationsbedampiungs 
anlagon werden großfoimatige Hort 
glassubstrote gonzflächig mit der Wider 
slandsschicht aus CrNi und strukturiert 
mit den verzinnbaren Leiterbahn und 
Koniaktstrukturen bedampft. In einem 


Zyklus können bis zu IOOÜO Einzelschal 
Hingen beschichtet werden Die verzinn 
ten Großsubsliote werden anschließend 
mit dem Eleklronenstrohl lochstreifen¬ 
gesteuert bearbeitet. Dabei erfolgt nicht 
nui dei Abgleicli der Widerstände mit 
hoher Genauigkeit, sondern die gesamte 
Netzwerk- und Widerstandsstrukturierung 
aus der geschlossenen Ci N i Sch ich l, die 
Nachmessung und die Kennzeichnung 

Charakteristisch iiir die im folgenden 
dargestellten integrierten Hybridschalt¬ 
kreise ist der Einsatz hybndgoicchter 
Halbleiteibaueleinonte sowie kerami¬ 
scher Vielschicht kondensoloren 

Die integrierten Hybridschalikreise wer¬ 
den vorzugsweise in einem erdungsfähi¬ 
gen Mctallbcchor verkapselt. Die Bau 
form ist „Single In-I.ine" nach TGL 
24 495/02, der Rasterabstand der An¬ 
schlüsse beträgt 2.5 mm. Baufoimen in 
„Duol-In-Line” sind in Vorbereitung 
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Integrierter Hybridschaltkreis 
ZF-Verstärker 10,7 MHz 


23-11 


max f&,2 


max 5 


Abschirm- 

becher 


L otan&ch/u&se 
verzinnt ~~ 
außer 
Stirnfläche 





3 
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Anwendung: 

Dieser zweistufige Hybridschaltkreis isi 
lui den Einsatz als ZF-Verstärker in der 
Nachrichtentechnik geeignet Mit ihm 
lassen sich Zwischenfrequenzen um 
10,7 MHz realisieren Fr zeichnet sich 
durch geringe Stromauhiahmo und hohe 
Verstärkung aus. 


Bauform: 


C 6. TGL 24 495/02 



Stromlaufplan: 


Betriebsbedingungen: 

Betriebsspannung 

U s = 6.3 V 9,0 V 
Betriebsternpcruturbercich ; 





Prüfschaltung . 


VJ, of | 2 mV (an 25 Olim) 
f, 10.7 MHz 



Typische Kennwerte: 

bei r o - ' 23 C. U s - 7,0 V 
Stromaufnahme 
l s co. 0.55 tnA 

Ausgangsspannurig 

U 0e f, ca. 95 mV (an 1.8 k£ * /20 pF) 


Technische Forderungen: 

Oer integrierte I lybridsdiallkrcis muß 
TGL 24 495/04 (Entwurf 4/75) „Mikro¬ 
elektronik : Integrierte Hybridscholtkreise. 
Allgemeine technische I ordeiunqcn, Prü¬ 
fung, Lieferung" und der technischen 
Lieferbedingungen 4523.11 TR entspre¬ 
chen. 


Erzeugnisnummer: 

4523.8 1139.61 



Integrierter Hybridschaltkreis 
Mischer 10,7 MHz/450 kHz 


23-12 


max '6.2 


max 5 


Abschirm - 
becher 


verzinnt ~~' 
außer 

Stirnfläche 
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Anwendung: 

Dieser integrierte Hybridsdialtkreis isl 
für den Einsatz als Mischer in der Nach 
richtentcchnik geeignet Ergänzt durcli 
den Hybridsdialtkreis 23-19 (l os; 
11,150 MHz) erzeugt ei aus einer </wi 
schentrequenz um 10.7 MHz eine Fre 
quenz um 450 kHz. 


Bauform: 

C 6, TGL 24 495/02 
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Stromlaufplan: 



Betriebsbedingungen: 

Betnebsspa nnung. 

U s 6,3 V 9.0 V 
Betriebslcmperaturbereicb: 

T„ — —25 C ■ 70 “C 



Typische Kennwerte: 


Technische Forderungen: 


Erzeugnisnummer: 


bei f„ - 23 C. U s — 7,0 V 

Stromaufnahme 

Ij ca. 1,5 inA 

Ausgcrngsspannung 

Uq oll ca 5 mV (an 1,2 kii//120 pF) 


Der integrierte Hybridschaltkreis muß 
IGL 24 495/04 (Entwurf 4/75) „Mikro¬ 
elektronik ; Integrierte Hybridschaltkreisc: 
Allgemeine technische Forderungen, Prü¬ 
fung, Lieferung“ und der technischen 
Lieferbedingung 4523.12 TB entspre¬ 
chen. 


4523 8 1239.6! 
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Integrierter Hybridschaltkreis 
Oberwellenoszillator 20 MHz 


23-16 


max 78,2 


max 5 


Abschi rm- 
becher 


L. otanschtuss e 
verzinnt 
außer 
Stirnfläche 
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Anwendung: 

Dieser integrierte Hybridschaltkreis ist 
für den Einsatz als Oszillator zur Erzeu¬ 
gung von Frequenzen um 20 MHz in der 
Na di r ich te n tech n i k geeignet 


Bauform: 

C 6. TGL 24 495/02 



Stromlaufplan: 


Betriebsbedingungen: 


Betriebsspannung: 

U s 6,3 V- ■ 9,0 V 

Betriebstemperaturbereich' 

7 0 ^ -25'C • i 70'C 
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Prüfschaltung: 



Typische Kennwerte: 


Technische Forderungen: 


Erzeugnisnummer: 


bei I „ 23 C, U s - 7,0 V 

Strornaufnahtne 

I 5 ca, 1.6 mA 

Ausgcingsspannung 
Uy c | ( ca. 200 mV 

(an 1,5 kOhm//?0 pF) 


Oer integrierte Hybridschoitkreis muß 4523.8 1639 61 

TGL 24 495/04 (Entwurf 4//5) „Mikro¬ 
elektronik ; Integrierte Hybndschollk leise. 

Allgemeine technische Forderungen, Piii 
fung, Lieferung" und der technischen 
Lieferbedingung 4523 16 TR entspre¬ 
chen. 



Integrierter Hybridschaltkreis 
Oberwellenoszillator 50 MHz 


23-17 


max IQ, 2 


max 5 


Abschi rm - 

becher 



I 

— 
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Lotansch/ü&se ffon 
verzinnt —= 
außer 
Stirnfläche 


2,5 


nnm 


0,2 


+ 0.2 



cj 


1.25 T 
0,9 f -o:/ö 


Anwendung: 

Diesen integrierte Hybridschaltkreis ist 
für den Einsatz als Oszillator zur Erzeu¬ 
gung von Frequenzen um 50 MHz in dei 
Nachrichtentechnik geeignet Durch ent 
sprechende äußere Ergänzung mit einem 
Filterbaustein und einem Quarz kann 
eine hohe Frequenzkonstanz bei gerin¬ 
ger Stiomaufnahme erreicht werden 


Bauform: 

C 6 . TGl 24 495/02 
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Typische Kennwerte: 

Technische Forcierungen: 

Erzeugnisnummer 

bei r o - 23 C. u s - /.0 V 

Stromaufnahme: 

1 5 ca. 2,2 mA 

Ausgangsspcinnung 

U 0c it co. 220 mV 

(an 750 Ohm//10 pF) 

Der integrierte Hybiidscholtkreis muß 

TGL 24 495/04 (Entwurf 4/75) ..Mikro¬ 
elektronik; Integrierte Hybridschaltkreise; 
Allgemeine technische Forderungen, Prü 
fung, Lieferung" und der technischen 
Lieferbedingung 4523.17 TB entspre 
chen. 

4523 8-1739.6! 








Integrierter Hybridschaltkreis 
Frequenzvervielfacher 


23-18 


max 1B,2 


Abüchirm- 
beeher 

Lotan&chtu^se 
verzinnt —' ; 
außer 
5tirnftache «—l 



0,2 


* 0,2 


r 


max ö 


Ji 
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o> 
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Anwendung: 

Dieser integrierte Hybridschaltkrcis ist 
(ur den Einsatz ols Frequenzvervielfacher 
in der Nachrichtentechnik geeignet. Durch 
entsprechende äußere Ergänzung kön¬ 
nen Frequenzen um 50 MHz verdoppelt 
bzw. verdreifacht werden. Er zeichnet sich 
durch geringe Stromaufnahme aus. 


Bauform: 

C 6, TGL 24 495/02 



Stromlaufplan: 


Betriebsbedingungen: 

Betriebsspannung 

U s = 6,3 V 9,0 V 

q Betriebstemperaturbereich: 

6 T n - -25 C 70 C 
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Prüfschaltung: 


U| e( | 250 mV (an 25 Ohm) 

f, * _= 50 MHz 



Typische Kennwerte: 


Technische Forcierungen: 


Erzeugnisnummer: 


bei T a _ ' 23 C. U s - 7.0 V 
Stromaufnahme 
I», ca. 1.9 mA 
Ausgangsspannung' 

U 0 ca. 160 mV 


Der integrierte Hybndschaitkreis muß 4523 8-1839.61 

TGl 24 495/04 (Entwurf 4/75) .Mikro¬ 
elektronik. Integrierte Hybridschaitkreise; 

Allgemeine technische Forderungen, Prü 
fung, Lieferung" und der technischen 
Lieferbedingung 4523.18 TB entspre¬ 
chen. 



Integrierter Hybridschaltkreis 
Grundwellenoszillator 11,150 MHz 


23-19 


max IQ, 2 


mox 5 




3i 

V, 

o> 

Ni 


t 
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Anwendung: 

Dieser integrierte Hybridschallkreis ist 
für den Einsatz als Grundwellenoszillator 
mit einer Betriebsfrequenz von 
11,150 MHz m der Nachrichtentechnik 
geeignet Mit dem Hybridschaltkreis 
23-12 kann er zu einei kompletten Misch 
stufe aufgebaut weiden. 


Bauform: 


0,9 tO. 15 


C 6, TGL 24 495/02 







Stromlaufplan: 


Betriebsbedingungen: 


Betriebsspannung 

U s _ 6.3 V • -9.0 V 
Betnebstemperoturbereich 

T a - -25 C • 70 C C 


Prüfschaltung: 



Typische Kennwerte: 


Technische Forderungen: 


Erzeugnisnummer: 


bei 1„ - i 23 C, U s — 7,0 V 
Stromaufnohme 
1$ ca. 1,0 mA 

Ausgangsspanriung 

U 0a eil ca - 170 mV 

(an T.2 kOhm,'/15 pF) 

U 0 b eil 

(an 1,2 kOhm/,/15 pF) 


Oer integrierte Hybrrdschaltkieis muß 4523.8 1939 61 

TGL 24 495/04 (Entwurf 4/75) ..Mikro¬ 
elektronik; Integrierte Hybridschaltkrcise: 

Allgemeine technische Forderungen, Pru 
lung, Lieferung" und der technischen 
Lieferbedingung 4523.19 TB entspre¬ 
chen. 


u oeff 
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Integrierter Hybridschaltkreis 
Rauschsperre 





max 20,2 


, moxO 


Anwendung: 




Dieser zweistufige Integrierte Hyfcrid- 
schaltkreis ist für den Einsatz als Rausch- 
speircniiltoi in der Nachrichtentechnik 
geeignet. Er zeichnet sich durch eine ge 
ringe Stromoulnahme aus. Seme maxi 
male Verstärkung liegt bei ca 11 kHz 


Bauform: 

C 10 TGI 24 495:0? 



Stromlaufplan: 


Betriebsbedingungen: 

Betriebsspannung 

U s — 6.3 V - 9,0 V 

Betriebstemperatur bereich: 

T„ --25 C • ■ 70 C 


1 ' 




Prüfschaltung: 


U| c |, — 30 mV (an 25 Ohm) 
I, * 10,5 kHz 



UoefF 


Typische Kennwerte: 


Technische Forderungen: 


Erzeugnisnummer: 


bei T a ^ 23 C, U s — 7.0 V 

Stromaufnahme: 

Ij ca. 1 mA 

Ausgcingsspannung • 

U q e n ca. I V (an 5.6 kli//100 pF) 


Der integrierte Hybridschaltkreis muß 4523.8 2139.61 

TGL 24 495/04 (Entwurf 4/75) „Mikro¬ 
elektronik ; Integrierte Hybi idschaltkreise , 

Allgemeine technische Forderungen. Prü 
fung, Lieferung" und der technischen 
Lieferbedingung 4523.21 TB entspre¬ 
chen. 



Integrierter Hybridschaltkreis 
Stromsparschaltung 


23-22 


max 28,2 


rnaxS 




Anwendung: 

Dieser integrierte Hybridschaltkreis ist 
für den Einsatz als Stiomsparschaltung 
in der Nachrichtentechnik geeignet. Er 
besteht aus einem monostabilen Multi 
vibrotor mit nachfolgender Tiansistor- 
scholtstufe Mit ihm läßt sich die End¬ 
stufe eines Empfängers ein- oder aus¬ 
schalten, abhängig davon, ob ein Ein 
gangssignal anliegt oder nicht Dadurch 
wird ein günstiges Ruhe-/Arbeitszeit- 
Verhältnis der Endstufe erreicht. 


Bauform: 

C 10. TGL 24 495/02 
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Stiomlaufplan: 



Betriebsbedingungen: 

Betriebsspannung 

U s = 6.3 V•••9,0V 
Betnebstemperoturbereich 

T a -= -25 C 70 C 


Prüfschaltung: 

U, Si t,5 V (cm 25 Ohm) 
t G ’ -r. 100 1 Ir 
tp ~ 

* TH L _ ' I 15 
T IlH — 1 ' Xb 


Typische Kennwerte: 

bei T a — 23 C,U S -7.5V 

Ausgangsspannung: 

Ug l ca. 100 mV 
Ausgangsspannung: 

U ü H ca 7,5 V 
Haltezeit: 

tu ca. 4,2 ms (an 100 pF) 



22 n 

Technische Forderungen: Erzeugnisnummer: 


Der integrierte Hybridschaltkreis muß 4523.8-2239.61 

TGt. 24 495/04 (Entwurf 4/75) „Mikro¬ 
elektronik; Integriere Hybridschaltkreise, 

Allgemeine technische Forderungen, Piii 
fung, Lieferung“ und der technischen 
Lieferbedingung 4523.22 TB entspre¬ 
chen. 
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Integrierter Hybridschaltkreis 

■» __ ■ ■ 


23-23 



Ab&Chirm 

becber 

L oranscb/usse 

vereint-)/ 

außer 

öfirnf/acbe 



Anwendung: 

Dieser integrierte Hybridschaltkreis ist 
für den Einsatz als Kegelverstürker in 
der Nachrichtentechnik geeignet. Er 
dient der Verstärkung der Regelspan 
nung für den Modulotionsverstärker 
23-31 Der Einsatz der Verstärkung ist 
<on einer Eingangsspannungsschwelle 
abhängig 

Bauform: 

C 10. TGL 24 495/02 



Stromlaufplan: 


Betriebsbedingungen: 

Betriebsspannung 

U s = 8,15 V- • 11.5V 
ßetriebstemperciturbereich; 

T a = -25 C • • ■ 70 C 
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Prüfschaltung: 

üj e (f 60 mV (an 25 Ohm) 
f, = 1 kHz 


Typische Kennwerte: 

he. T„ _ 23 C. U s — 10 V 

Ausgangsspannung: 

U 0cM ca. 4.95 V 



Technische Forderungen: Erzeugnisnummer: 

Der integrierte Hybridschaltkreis muß 4523.8-2339 61 

TGI 24 495/04 (Entwurf 4/75) „Mikro 
elektronik; Integrierte Hybridschollkreise, 

Allgemeine technische Forderungen, Prü 
fung, Lieferung" und dci technischen 
Lieferbedingung 4523.23 TB entspre¬ 
chen 



Integrierter Hybridschaltkreis 
Frequenzvervielfacher 40 MHz/80 MHz 


23-24 


max IQ, 2 


Abach/rm- 
becher 

Lotanechtu&se 
verzinnt 
außer 
ötirnflacbe 
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Anwendung: 


Dieser integrierte Hybridschaltkrois ist 
lur den Einsatz als Frequenzverdoppler 
von 40 MHz auf 80 MHz in der Nachrich 
tcnlechnik geeignet. 


Bauform: 

C 6, TGL 24 495/02 
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Erzeugnisnummer: 


4523.8 2439.61 






Integrierter Hybridsdialtkreis 
Frequenzvervielfacher 20 MHz/40 MHz 


23-25 



max 7Q,2 


max 5 


Abschirm - 
becher 

Lötanschtu&se 
verzinnt — 
außer 
Stirnfläche 
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Anwendung: 


Dieser integrierte Hybndscholtkreis ist 
tür den Einsatz als I requenzverdoppler 
von 20 MHz auf 40 MHz in der Nachrich¬ 
tentechnik geeignet. 


Bauform: 

C 6, TGL 24 495/02 



Stromlaufplan: 


Betriebsbedingungen: 

Betriebsspannung: 

U s 8,15V 11.5V 

Betriebstern peraturbereich: 

7 a -25 C - • • 70 C 
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U| e n = 600 mV (an 25 Ohm) 
I, - 20 MHz 


3 


U 


Ieff O- 




— o-^ 

ri i 

_ 

23-25 


| 3 

2 
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'Oß.uR 
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O U 


oefp 
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Typische Kennwerte: 


Technische Forderungen: 


Erzeugnisnummer: 


bei T a 23 C, U s " — 10 V 

Stromaufnahme 

1$ ca. 3,8 mA 

Ausgangsspan nung 

U 0 p(( ca 1,8 V (an 470 Ohm/;10 pF) 


Der integrierte Hybridschaltkreis muß 
TGL 24 495/04 (Entwurf 4/75) .Mikro 
elektronik; Integrierte Hybridscholtkreise: 
Allgemeine technische Forderungen, Prü 
fung, Lieferung" und der technischen 
Lieferbedingung 4523.16 IB entspre¬ 
chen. 


4523 8 2539.61 



Integrierter Hybridschaltkreis 
Phasenmodulator 


23-26 


max IQ, 2 


max ö 


Abschirm- 

becher 


L ötansch/us^s e 
verzinnt 
außer 
bt/rnfZöche 




Anwendung: 

Dieser integrierte Hybridsclialtkreis ist 
durch entsprechende äußere Ergänzung 
mit RC Gliedern füi den Einsatz als Pha¬ 
senmodulator in der Nachrichtentechnik 
geeignet. Diese Funktionseinheit bewirkt 
eine Unterdrückung der Trägerfrequenz 
mit gleichzeitiger Verstärkung 


Bauform: 

C 6. TGL 24 495/02 








pannung: 

30 mV 

4.7 kOhm//20 dF) 







Integrierter Hybridsdialtkreis 
Preemphasisfilter 


23-29 



max IQ, 2 


max 5 


Aö&chirm- 

becher 


Lotan&chiu&se 
verzinnt 
außer 
btirnftöcbie 




Anwendung: 

Dieser integrierte Hybridsdialtkreis ist 
tur den Einsatz als aktiver Filter in dei 
Nachrichtentechnik geeignet. Mit ihm 
werden Frequenzen ab 6 khlz stark ge 
dämpft 


Bauform: 

Cb, IGL 24 495/02 


TI 



Stromlaufplan: 


Betriebsbedingungen: 

Betriebsspannung: 

U s — 8.15 V 11,5V 
Betriebstemperoturbereich 

T n -25 C 70 "C 
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Prüfschaltung: 


U| e f( — 1 V (an 25 Ohm) 
t| 1 kHz, 3 kHz. 6 kHz, 

10 kHz 
U, - 5 V 


Typische Kennwerte: 

bei f Q — 23 C, U s _ 10 V 
Stromnufnahme: 

Ij ca, 1 mA 

Ausgangsspannung bei 
f| ^ 1 kHz: 

U 0 ,,| f ca. 300 mV (an 100 pF) 

f, _ 3 kHz 

U 0 pp ca. 750 mV (an 100 pF) 

f| — 6 kHz: 

U 0 c (| ca. 200 mV (an 100 pF) 

f| — 10 kHz : 

Uoefico 60 mV (an 100 pF) 



Technische Forderungen: Erzeugnisnummer: 

Der intcgiierle Hybridschaltkrcis muß 4523 8-2939.61 

TGL 24 495/04 (Entwurf 4/75) „Mikro- 
elektionik; Integrierte Hybridschaltkreise; 

Allgemeine technische Forderungen, Pru 
fung, Lieferung" und der technischen 
Lieferbedingung 4323.29 1B entspre¬ 
chen. 



Integrierter Hybridschaltkreis 
Modulationsverstärker I 


23-31 


AöscJurni - 
becfner 

L ötanfycTi/usse 

verrinnt 
außer 
Stirn flache 


max 23,2 _, , mgx5 



0,9!O'S 


Anwendung: 

Dieser dreistufige integrierte Hybrid¬ 
schaltkreis ist für den Einsatz als Modu- 
lationsverstdrker in der Nachrichtentech¬ 
nik geeignet. In Verbindung mit dem 
Hybridschaltkreis 23-23 kann er in der 
Verstärkung geregelt werden. 


Bauform: 

C 10, TGL 24 495/02 
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Stromlaufplan: 



Betriebsbedingungen: 

Betriebsspannung 

U s ^ 3.15V -11,5V 

Betriebstemperaturbereich 

T a = -25 C 70 C 



Typische Kennwerte: 


Technische Forderungen: 


Erzeugnisnummer: 


bei T n — 23 C, U s — 10V Der integrierte Hybridscboltkreis muß 4523 8 3139.61 

Ausgangsspannung 'GL 24 495/04 (Entwurf 4/75) -Mikro- 

U, ca. 1 V elektronik;Integrierte Hybridschaltkreise. 

(an 10 kOhm//100 pF) Allgemeine technische Forderungen, P.ü 

lang. Lieferung" und dei technischen 
Lieferbedingung 4523.31 "1B entspre¬ 

chen 


2 ? 





Integrierter Hybridschaltkreis 
Modulationsverstärker II 


^ e.2 


Abschirm - 
becher 



Lötansch/usse 

i zerrinnt 

außer 

Stirnfläche 


58 ! 

r 


§ 


ruüü üuuuinnn 


maxO 


■<> 

a 


'y, 

'S 


0,2 


tos 
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23-32 


Anwendung: 


Dieser integrierte Hybridsrhollkreis ist 
für den Finsntz als Modulationsverstdr 
ker ui der Nadiricblcnledtnik geeignet. 
Er ist ein einstufiger NF-Vorstüiker, der 
ein begrenztes Ausgangssignal liefert 


Bauform: 

C 10. TG L 24 4%/02 



Stromlaufpian: 


Betriebsbedingungen: 

Betriebsspannung 

U s - 8.15V 11.5V 

Betnebsteniperaturbereicb 





Typische Kennwerte: Technische Forderungen: Erieugnisnummer: 

bei f a — 23 C, U$ — 10 V Der integrierte Hybridschaltkreis muß 4523 8-3239 61 

Ausgongsspdnnung; 1GL 24 495/04 (Entwurf 4/75) .,M,kro 

y ca 2 5 V elektronik; Integrierte Hybridschaltkreise; 

Allgemeine technische forderungen, Prü¬ 
fung, Lieferung" und der technischen 
Lieferbedingung 4529.21 TB entspre 
chcn. 



Integrierter Hybridschaltkreis 
Tonrufgenerator 


23-33 




mnx 22.5 




Anwendung: 

Dieser integrierte Hybridschaltkreis ist 
für den Einsatz als Wien Brücken NE 
Generator in der Nachrichtentechnik ge 
eignet. Seine Ausgangssponnung ist 
sinusförmig. 


Bauform: 

B 8. TGL 24 495/02 


24 






Stromlaufplan: 


4 - 5 6 


Betriebsbedingungen 

Betriebsspannung 

U s - 8.15 V- -II.. 1 
Bctiicbstemperaturbereich 
T„ - -25'C- ■ ; 


Prüfschaltung: 



Uoeff 


Typische Kennwerte: 


Technische Forderungen: 


Erzeugnisnummer: 


bei T a 23 C. U s — 10 V 
Stromaufnahme: 
l s ca. 3,3 mA 
Ausgangsspannung 

U 0 .« ca 1 v 

(an 100 kOhm//100 pF) 
Frequenz. 

f ca. 1,25 kHz 


Der integrierte Hybncischaltkreis muß 
TGL 24 495/04 (Entwurf 4/75) ..Mikro¬ 
elektronik; Integrierte Hybridschaltkreise: 
Allgemeine technische Foiderungen, Prü¬ 
fung. Lieferung" und der technischen 

Lieferbedingung 4523.33 TB entspre¬ 
chen 


4523.8 3329.61 






29-21 


Anwendung: 

Diesei integrierte I lybridscholtkreis ist 
iür den Einsatz als Grenrweiltiiggcr in 
der MSR-Technik geeignet. Mit ihm las 
sen sieh Kippveistärkur in Greruwert- 
meldern, Zweipunktglieder oder ein 
(adte Dreipunktglieder realisieren. 

Bauform: 


Stromlaufplan: 


Betriebsbedingungen: 

Betriebsspannung 

U b .^ 1SV 1 0 V;- 
Bet rieb stein pcrat urbcreidi 

T„ = -25 C ' 70 -C 





Prüfschaltung: 



U Q1 

Ue 

ü az 


Typische Kennwerte: 


bei T„ - 

23 C. U s 

15 V 

U a i 
(bei U e 

-2,7 V) 

-0,5V 

(bei U ( . 

-2.7 V) 

14,5 V 

Uol 
(bei U,. 

- 3,25 V) 

- 14,5 V 

(bei U„ 

-3,25 V) 

0,5 V 


Technische Forderungen: 

Der integrierte Hybridschaltkreis muß 
TGL 24 495/04 (Entwurf 4/75) „Mikro 
clektronik: Integrierte Hybndscholtkieise: 
Allgemeine technische Forderungen, Prü 
fiing, Lieferung" und der technischen 
Lieferbedingung 4529 21 TB entspre¬ 
chen, 


Erzeugnisnummer: 

4529 8-2119 31 



Integrierter Kybridschaltkreis 
Spannungsgesteuerter Oszillator VCO 


59-13 



Anwendung: 

Dieser integrierte Hybridschaltkreis ent¬ 
hält einen tempeiatur und betriebs- 
spannungsstabilcn Oszillator für Recht¬ 
eck- und Dreieckspannungen. Er kann in 
der Telemetrie, der Meß und Rogeltcch 
nik, in Modulations- und Demodulations- 
schaltungen verwendet werden. 


Bauform: 





tu 

o 


18 l 

o o 


18 


18 


Stromlaufplan: 


7 



Betriebsbedingungen: 

Betriebsspannung 

U s = 9 22 V 

Betuebstamporatur bereich 

1 Q = -IO C 70 'C 



Typische Kennwerte: 


Technische Forderungen: 


Erzeugnisnummer: 


bei T Q - i 23 C, U s — 15 V 

Stromauinahme 

Ij ca. ! mA 

f D (bei U s , ^6V| ca. 12 kHz 
(bei U 4| — 7,5 V) ca. 16 kHz 
(bei U sl — 9 V) ca. 20 kHz 

Ausgangsspannung: ca.2V 


Der integiierte Hybndschaltkreis muß 
TGL 24 495/04 (Entwurf 4/75) „Mikro 
elektronik; Integrierte Hybridschaltkreise 
Allgemeine technische Forderungen, Prü¬ 
fung, Lieferung" und der technischen 
Lieferbedingung 4559.13 TB entspre¬ 
chen. 


4559.8-1319.31 
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HEIM -ELE CTRIC 

EXPORT-IMPORT 

VOLKSEIGENER AUSSENHANDELSBETRIEB 
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 
DDR »026 BERLIN ALEXANDERPLATZ 
HAUS DER ELEKTROINDUSTRIE 


KOMBINAT 

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF 

DDR-653 Hermsdorf/Thüringen, Friedrich-Engels-Straße 79 
Telefon: 510 Telex: 58246 
Telegramme: Kaweha Hermsdorf/Thür. 


WIR PRODUZIEREN: 


Isolierkörper und Isolatoren 

für Apparate und Freileitungen für höchste Spannungen 

Elektronische Bauelemente für die Rundfunk-, Fernseh-, 
Nachrichten-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik 
und für die Datenverarbeitung 

Apparate und Anlagen aus Hartporzellan und Steinzeug 
für die chemische und artverwandte Industrie 

Hochverschleißfeste, hochtemperaturbeständige, korro¬ 
sionsfeste und elektrisch maximal belastbare oxidkera¬ 
mische Erzeugnisse für die verschiedensten Industrie¬ 
zweige 

Isolier- und Bauteile für die Elektrotechnik, 
Schaltgeräte, Funken- und Lichtbogenschutz, Wärme- 
und Beleuchtungsgeräte 

Bauteile und -elemente für die HF-Technik, 

Tragkörper für Kohleschicht-, Metallschicht- und 
Drahtwiderstände 

Sintermetallische Kontakt- und Stromübertragungs¬ 
elemente, Einbauteile für Röhrentechnik, Überschwer¬ 
metalle als Abschirmmaterial für Gammastrahlen 


Isolator-Zündkerzen für Otto-Motoren in allen 
Gewindegrößen und Wärmewerten, Rennkerzen und 
Spezialkerzen. 

Heizstäbe zur Anwendung in Industrie, Handwerk, 
Gewerbe, für Liegeplatzbeheizung zur Tieraufzucht, 
für die Beheizung von Weichen der Schienenfahrzeuge 

Generallieferant für den Aufbau kompletter Produk¬ 
tionsanlagen bis zu schlüsselfertigen Fabriken für die 
Elektroporzelianfertigung und Zündkerzenproduktion. 

Wir erwarten Ihre Anfragen! 


Ag 26/045,77 - V/15. 5 -5 -118 











